1. ÜNİTE 


DEĞERLENDİRME SORULARI 





A - Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız. 


1- Din insan için neden önemlidir? Açıklayınız. 

2- İcmâli ve tafsili iman ne demektir? Açıklayınız. 

3- Allah'ı (c.c.) daha iyi tanımak için onun sıfatlarını bilmenin önemini açıklayınız. 
4- Özel görevleri olan melekleri sayarak görevlerini açıklayınız. 

5- Peygamberlerin sıfatlarını sayınız. Kısaca açıklayınız. 

6- Kitap ve peygamber gönderilmesinin hikmetlerini açıklayınız. 


7- İnsanların işlerini yaparken “Allah (c.c.) beni görüyor." diye düşünmesi yaptık- 
larının sonucunu nasıl etkiler? Açıklayınız. 
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8- Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın (c.c.) sübüti sıfatlarından değildir? 
A) İlim 
B) Bekâ 
C) İrade 
D) Kudret 
E) Tekvin 


9- "Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını gö- 
rürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 


hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç 
kimseye zulmetmez" (Kehf suresi, 49. ayet.) 


Yukarıdaki ayet mealinde bahsedilen kitap aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Kur'an-ı Kerim 

B) Tevrat 

C) İncil 

D) Zebur 

E) Amel defteri 


10- Kelime-i şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ben Allah'a inanıyorum. Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna da inanıyorum. 
B) Allah'tan başka ilâh yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. 


C) Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğu- 
na Şahitlik ederim. 


D) Allah yaptığım her şeye şahittir. 
E) Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. 


11-1. Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine inandığımızı 


II. Allah'tan (c.c.) başka hiçbir varlığın ibadet edilmeye lâyık olmadığını 
II. Allah'tan (c.c.) başka varlıkların da ilâh olabileceğini 
IV. Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayacağımızı 
V. Peygamber Efendimiz'e ve onun Allah'tan (c.c.) getirdiği bütün haberlere inandığımızı 
Kelime-i şehadet ile yukarıdakilerden hangilerini ifade etmiş oluruz? 
A) Yalnız I ve Il 
B) 1, 1l, IV ve V 
C) 11, II ve V 
D) 1, 11, Ili, IV ve V 
E) III, IV ve V 
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12- Allah'ın (c.c.) zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin ol- 
maması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hayat 
B) Vahdaniyet 
C) Kıyâm bi nefsihi 
D) Muhâlefetün li'l-havâdis 
E) Kudret 
Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberlerin sıfatlardan biri değildir? 


A) İsmet 
B) Emanet 
C) Fetânet 
D) Tebliğ 
E) Kıdem 


Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın (c.c.) zâti sıfatlarından biridir? 
A) Hayat 

B) Kıdem 

C) İlim 

D) Tekvin 

E) Semi' 


15- (....) Din sadece inanç esaslarıyla ilgili olup hayatın diğer alanlarını düzenlemez. 

16- (....) Bir kimsenin mü'min sayılabilmesi için esas olan kalp ile tasdiktir. Dil ile ikrar etmesi 
o kişinin diğer insanlar tarafından da mü'min olarak bilinebilmesi için gereklidir. 

17- (....) Melekler de tıpkı insanlar gibi irade sahibidir. Dolayısıyla yaptıkları her şeyden so- 
rumludurlar. 

18- (....) Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi örnek olmalarıdır. Dinin nasıl yaşa- 
nacağını bizzat kendi hayatlarında tatbik eder, insanlara gösterirler. 

19- (....) Kader Allah'ın (c.c.) sonsuz ilmiyle olayları bilip takdir etmesidir. 


tasdik - icmali iman - hafaza melekleri - vedüd - zâti sıfatlar - sübüti sıfatlar 


20- Sadece Allah'a (c.c.) ait olan sıfatlara 

21- Allah'ın (c.c.) güzel isimlerinden birisi olan hem çok seven ve 
hem de çok sevilen demektir. 

22- Allah'ın (c.c.) emri doğrultusunda insanları kötülüklerden koruyan meleklere 


23- İman esaslarının kalben kabul edilip onaylanmasına 
24- Peygamberimizin (s.a.v.) Allah'tan (c.c.) alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden inanmaya ... 





